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METHODE DE PREPARATION - CONFIRMATION DE LA TESTOSTERONE ET DE 

L'EPITESTOSTERONE 


Documents cites : E-TE-03A, M-P-OS, I-EX-11, M-P-03B, I-TRAC-03 


W/ 


Attention : les temps d'hydrolyse et de derivation doivent imp^rativemeDt £tre respect^s 

Remplir la fiche de preparation E-TE-03A 

Tableau recapitulatif des etapes a realiser en fonction de I'aliquote a traiter 


'% 


St' 


Designation 

Lavage a I'ether 
etapes en ^is clair 

Hydrolyse 

etapes en trait epais 

Extraction - evaporation 

- derivation 
itapes en trail normal 

Blanc urinaire 

•k 
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References 
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Aliquote echantillon 

■k 
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Aliquote echantillon sans hydrolyse 
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Cq urinaire 
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Operations 



Materiel 

Tubeivis (13*100) 
Pipette Biohit l-SmL, c6ne 

Dispensette 
Rolling 

Centrifiigeuse 4000tr/niin 

Pipette Pasteur 
Poire de prdlevement 


Reactifs et produits 

CONFIDENTIEL 

Diethylether (S06) 
APPLICftBLt 'ft 


1 DEC, 2005 



prise d'essai = 2 mL 


AjoTiter 50^lL de SI 


Bain a sec 


Becher 


Azote 

ASSURANCE QUALIT£ 
LNDD 


TTibe echantillon Gilson (12.5*100) 
Pipette Biohit l-5mL, cone 

Pipette k poussee positive 
Cone eppendorf 


1 7aMethyltestosterone 
(SD-)a4mg/L 
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